Hasta Yatağı Satış Noktaları 

Hasta yatağı medikalciler, eczane, sağlık kuruluşları ve imalatçı firmalar tarafından satılan bir üründür. 
Hasta yatağı elektrikle çalışan ve hareket etme özelliğine sahip bir yataktır. Hastane, huzurevi vb 
sağlık kuruluşlarında kullanılan hasta yatakları artık evlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Evlerde 
kullanım sonucu hastalar daha sağlıklı ve kaliteli bir ortamda tedavilerine devam etmişlerdir. Bu hasta 
yataklarını genellikle yatalak hastalar tercih eder ve kullanır. Medikalciler hasta yataklarını satan 
noktalardan biridir. Medikalciler imalatçı firmalardan alarak hasta karyolasının satışını yapar. İmalat 
firmaları genellikle İstanbul'da olmaktadır. Bu nedenle diğer illerdeki hasta yatağı satışı genellikle 
medikalciler üzerinden yapılır. Medikalciler İstanbul'dan malı sipariş verir daha sonra perakende 
olarak tüketicilerin önüne sunar. 

Eczanelerin bazıları da hasta karyolası satışı yapmaktadır. Onlarda aynı şekilde medikalciler gibi hasta 
karyolasını imalatçıdan satın alır ve perakende olarak tüketiciye aktarır. Sağlık kuruluşlarının bazıları 
da hasta yatağı satışı yapar. Huzurevleri gibi sağlık yerleri bağış adı altında hasta yatağı satışı 
yapmaktadır. Eczane, medikalciler ve sağlık kuruluşları üretici değil sadece satıcı firmadır. Hürriyet 
medikal olarak bizim firmamız aynı zamanda imalatçı bir firmadır. Firmamız sadece perakende değil 
aynı zamanda toptan olarak da hasta yatağı satışı yapar. Firmamız hasta yatağının yanında havalı 
yatak ve diğer medikal ürünlerin de satışını yapmaktadır. Firmamız yirmi yılı aşkın süredir imalat 
sektöründe faaliyet gösterir. Firmamız imalatçı firma olduğu daha uygun fiyatlarla hasta yatağı satışı 
yapmaktadır. Firmamızın ürünleri kaliteli olmasının yanı sıra ekonomik fiyatlardadır. Firma olarak 
ayrıca garantili olarak yatakları hizmetinize sunarız. 



